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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 668 


8 Αυγούστου 1997 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 52833 

Απδφ. (συν) 38/97, θέμα 26 
Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
III (ΜΑΝΔΡΑ III). 

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. 

Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ' όρο¬ 
φον ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/ 
1971 και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα 

β) τις διατάξεις του ΑΜ 163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με τα ΝΔ 946/1971 και 145/ 
1973. 

γ) την αριθμ. 16665/27.5.97 πράξη του Συμβ/φου 
Ελευσίνας Βασιλείου Ν. Τζαμουράνη περί καταθέσεως 
του σχετικού φακέλλου του Οικισμού ΕΛΕΥΣΙΝΑ III (ΜΑΝ¬ 
ΔΡΑ III) στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής 
ποσοστών, σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και 
Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών ως κα τα σχετικά 
στοιχεία κοστολόγησης, αποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιο¬ 
κτησιών του οικισμού της πόλης ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μάνδρα του 
Νομού Αττικής (αριθμ. οικισμού III) στοίχοι εννέα (9) κατοι¬ 
κίες εκατόν έντεκα (111) με ημερομηνία κλήρωσης 
30.6.84, αριθμ. πολεοδομικής μελέτης 11258/Α/3α/ 
17.10.77) που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του ΟΕΚ σε 
ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο: 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων 
τετρακοσίων δύο και πεντήκοντα εκατοστών (20.402,50) 
που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή 
του ΟΕΚ, ορίζεται δε με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η- 
Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Α στο από 
17.10.77 και με αριθμό 11258/Α/3α σχέδιο Γ ενικής Διά¬ 
ταξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 85/τΔ/ 
7.2.80) και συνορεύει: 

Βόρεια: Επί τεθλασμένης πλευράς Α - Φ - Υ με ιδιοκτη¬ 


σία κληρονόμων Σακελλαρίου Βορειοανατολικά Επί πλευ¬ 
ράς Σ - Τ - Υ με οδό Ελευσίνας - Μάνδρας. 

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Ρ-Σ με ιδιοκτησία Υπουρ¬ 
γείου Εσωτερικών (ΚΟΜΔΕ). 

Νότια: Εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς Ζ-Η-θ-Ι- 
Κ - Λ - Μ με ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό και εν μέρει 
επί πλευράς Β-Γ με ιδιοκτησία Ευφροσύνης Ρεντούμη. 

Δυτικά: Εν μέρει επί πλευράς Γ - Δ- Ε- Ζμε ιδιοκτησία 
Ευφροσύνης Ρεντούμη και εν μέρει επί πλευράς Α-Β με 
ιδιοκτησία Φιλίππου Δούκα. 

Το οικόπεδο αυτό κείται στη θέση Βλύχα ή Γέφυρα 
Μάνδρας της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Ελευσί¬ 
νας, εμφανίζεται με τα στοιχεία ΣΙ - Π2 - Σ2 - Π3 - Π4 - Σ5 
-Σ6-Π5-Σ7-Π6-Π7-Π8-Π9-Π10-Π11-Π12-Π13- 
Π14-Π15-Π16-Π1 -ΣΙ στο από Ιανουάριο του 1977το- 
πογραφικό διάγραμμα του μηχανικού, ακριβές αντίγραφο 
του οποίου υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του ΟΕΚ 
Σίμο Δημητριάδη ευρίσκεται στο φάκελλο του οικισμού 
που έχει κατατεθεί στον ανωτέρω συμβ/φο Ελευσίνας 
Βασίλειο Ν. Τζαμουράνη. 

2) Η παραπάνω οικοπεδική έκταση περιήλθε στην 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΕΚ ως εξής: Από 
αγορά από τους Αικατερίνη Αλετρά θυγατέρα Επαμει¬ 
νώνδα Λάσκου, Ορέστη Λάσκου του Επαμεινώνδα, Αθηνά 
χήρα Κων/νου Ησαία θυγατέρα Επαμ. Λάσκου, Μαρίνα 
συζ. Π. Διζήλου θυγατέρα Επαμ. Λάσκου κατά ποσοστό 
3/15 εξ αδιαιρέτου έκαστος και Μαρία συζ. Αγαμ. Λασιά- 
κου θυγατέρα Ιωάννη και Σοφία Λάσκου, Επαμεινώνδα 
Λάσκου του Ιωάννη και της Σόφιας, Αγησιλάου Λάσκου 
του Ιωάννη και της Σοφίας κατά ποσοστό 1 /15 εξι αδιαιρέ¬ 
του έκαστος με το συμβόλαιο αριθμ. 5812/10.2.1979 του 
συμβ/φου Αθηνών Θεμιστοκλή Βασιλείου Οικονομοπού- 
λου που νόμιμα έχει μεταγράφει στα βιβλία μεταγραφών 
του Υποθ/κείου Ελευσίνας στον τόμο 134 και αριθμό 5. 

3) Επί της παραπάνω οικοπεδικής έκτασης των είκοσι 
χιλιάδων τετρακοσίων δύο τετρ. μέτρων και πεντήκοντα 
εκατοστών (20.402,50) εγκρίθηκε η ανέγερση του οικι¬ 
σμού με το από 15.1.1980 Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 85/τΔ/7.2.1980. 

4) Από το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για δημόσιους 
και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά επτά χιλιά¬ 
δες διακόσια σαράντα δύο και είκοσι έξι εκατοστά 
(7.242,26). Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον 
ΟΕΚ και δεν μεταβιβάζεται στ'όυς οικιστές με την μεταβί- 
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Ανατ.: Με το διαμέρισμα (4) του ίδιου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κϊας και κλιμακοστάσιο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα του Γ' ορόφου αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
(80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι ένα (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έν¬ 
δεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το διαμέ¬ 
ρισμα πέντε (5) του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και το κλιμακοστάσιο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
(80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
ένα (101 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. Νότια: Με το διαμέρι¬ 
σμα δώδεκα (12) του ίδιου ορόφου, στοίχου 1 β και εφα- 
πτόμενη πολυκατοικία. 

Το αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα του Β' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
(80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα εκατόν έν¬ 
δεκα (111 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. Νότια: Με το διαμέρι¬ 
σμα δεκατρία (13) του ίδιου ορόφου, στοίχου 1 β και εφα- 
πτόμενη πολυκατοικία. 

Το αριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα του Γ' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
( 80 , 00 ) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι ένα (121 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έν¬ 
δεκα χιλιοστά (111 %ο) και συνορεύει: Ανατ.: .Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο και Νότια: Με 


το διαμέρισμα (14) του ίδιου ορόφου, στοίχου 1 β και εφα- 
πτόμενη πολυκατοικία. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 1 α έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμερίσματα του στοίχου 1 β. Στα διαμερίσματα του 
στοίχου 1 α αντιστοιχούν τα 500%ο των συνολικών δαπα¬ 
νών της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος 1β 

Ο Στοίχος (1 β) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από την πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από την πυλωτή 
ορόφους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. δώδεκα (12), δέκα 
πέντε (15) και δέκα οκτώ (18) διαμερίσματα, ο Β' όροφος 
τα αριθμ. δέκα τρία (13), δέκα έξι (16) και δέκα εννέα (19) 
και ο Γ' όροφος τα αριθμ. δέκα τέσσερα (14), δέκα επτά 
(17) και είκοσι (20) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2α/6.4.77 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα του Α' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδό¬ 
ντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: Ανατο¬ 
λικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βορ.: Με το διαμέρισμα (9) του ίδιου ορόφου, 
στοίχου 1 α και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. δέκα τρία (13) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,(X)) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: Ανατο¬ 
λικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βορ.: Με το διαμέρισμα (10) του ίδιου ορόφου, 
στοίχου Ια και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι ένα (121 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: Ανατολικά: 
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ένδεκα χιλιοστά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 

(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(11 9%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα εννέα χιλ. (11 9%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(11 9%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και το διαμέρισμα 124 του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. Νοτ. Δυτ. Με το διαμέρισμα 118 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου 9α και εφαπτόμενη πολ/κία. Βορ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα του Γ' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 

(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(11 9%ο) ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλ. (1 30%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το 
διαμέρισμα 125 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 
Νοτ. Δυτ. Με το διαμέρισμα 119 του ίδιου ορόφου, στοί¬ 
χου 9α και εφαπτόμενης πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα του Α’ 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα 
χιλιοστά (9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(114,72) ψήφους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) ανελ¬ 
κυστήρα ογδόντα επτά χιλ. (87%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο 
και το διαμ/σμα 120 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/ 
κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εννέα χιλιοστά (9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατο¬ 
στά (114,72) ψήφους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) 
ανελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: 
Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με το κλι¬ 
μακοστάσιο και το διαμ/σμα 121 του ίδιου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα του Γ’ 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 


βαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα 
χιλιοστά (9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(114,72) ψήφους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τρία χιλ. (1 03%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο 
και το διαμ/σμα 122 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/ 
κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11 %ο) , που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 

(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) ανελκυστήρα εκατόν οκτώ χιλ. (108%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα του Β’ 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 

(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(11 9%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα εννέα χιλ. (11 9%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(11 9%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Νοτ. Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα του Γ’ 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 

(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα εννέα χιλ. (130%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 9β έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα των στοίχων 8 και 9α. Στα διαμ/τα του στοί¬ 
χου 9β αντιστοιχούν τα 333%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 24 
του ίδιου ορόφου, στίχου της πολ/κίας. Δυτικά: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με το κοινόκτητο οικόπεδο και Νό¬ 
τια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
οίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121 %ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 25 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτικά: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με το κοινόκτητο οικόπεδο και Νό¬ 
τια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα του Γ’ ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 26 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτικά: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμ/σμα 21 του ίδιου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμ/σμα 22 του ίδιου ορόφου, στοίχου 


και πολ/κίας Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι έξι (26) διαμέρισμα του Γ' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδό¬ 
ντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1 14,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (1 32%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με το κλιμακοστά¬ 
σιο και το διαμ/σμα 23 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/ 
κίας Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60, (X)) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι 
και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (91 %ο) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και κε¬ 
ντρική θέρμανσης ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι¬ 
μακοστάσιο και Νότια: Με το διαμ/σμα 34 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου 2β και εφατόμενης πολ/κίας. 

Το αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,(X)) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι 
και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (91 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι¬ 
μακοστάσιο και Νότια: Με το διαμ/σμα 35 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου 2β και εφατόμενης πολ/κίας. 

Το αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σ'ιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι 
και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (91 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα εννέα χιλ. (99) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμα¬ 
κοστάσιο και Νότια: Με το διαμέρισμα 36 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου 2β και εφατόμενης πολ/κίας. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 2α έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμερίσματα των στοίχων 2β και 3. Στα διαμερί¬ 
σματα του στοίχου 2α αντιστοιχούν τα 379%ο των συνολι- 
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χρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) ανελκυστήρα εκατόν 
τρία χιλ. (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα πέ¬ 
ντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: Ανατολικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 
93 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα χιλιο¬ 
στά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν οκτώ χιλ. (108%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Ανατο¬ 
λικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστά¬ 
σιο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα εννέα χιλ. (119%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Ανα¬ 
τολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακο¬ 
στάσιο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα του Γ' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (1 43,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα χιλ. (130%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Ανα¬ 
τολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακο¬ 
στάσιο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου οκτώ (8) έχουν κοινή θέρ¬ 
μανση με τα διαμερίσματα των στοίχων 9α και 9β. Στα δια¬ 
μερίσματα του στοίχου οκτώ (8) αντιστοιχούν τα 334%ο 
των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος (9α) 

Ο Στοίχος (9α) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από την πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. εκατόν ένδεκα 
(111), εκατόν δέκα τέσσερα (114), εκατόν δέκα επτά 


(117) διαμ/τα, ο Β' όροφος τα αριθμ. εκατόν δώδεκα 
(112), εκατόν δέκα πέντε (115), εκατόν δέκα οκτώ (118) 
διαμ/τα και ο Γ' όροφος τα αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) 
εκατόν δέκα έξι (116) και εκατόν δέκα εννέα (119) διαμ- 
/τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α/6.4.77 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησ'ιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν οκτώ χιλ. (108%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Βορ. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα εννέα χιλ. (119%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Βορ. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα του Γ' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 
(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλ. (130%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα 
χιλιοστά (9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(1 14,72) ψήφους εννέα (9) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα επτά χιλ. (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με 
το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 117 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικό- 
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ντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησ'ιας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9% 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121 %ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 38 του 
ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστά¬ 
σιο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 39 του 
ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστά¬ 
σιο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 2β έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμερίσματα των στοίχων 2α και 3. Στα διαμερί¬ 
σματα του στοίχου 2β αντιστοιχούν τα 379%ο των δαπα¬ 
νών της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος τρία (3) 

Ο Στοίχος (3) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 

17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τη πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. σαράντα τρία (43), 
σαράντα έξη (46) διαμερίσματα, ο Β όροφος τα αριθμ. σα¬ 
ράντα τέσσερα (44), σαράντα επτά (47), διαμερίσματα και 
ο Γ' όροφος τα αριθμ. σαράντα πέντε (45) και σαράντα 
οκτώ (48) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α/ 

6.4.77 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα του Α ορόφου 

αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 46 
του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα του Β ορό¬ 


φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο), ανελκυστήρα 
ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 

47 του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (45) διαμέρισμα του Γ' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο), ανελκυστήρα 
διακόσια επτά χιλιοστά (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 

48 του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα έξη (46) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (1 43%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλιο¬ 
στά (130%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο 
και το διαμέρισμα 43 του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/ 
κίας και Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143%»), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τρία 
χιλιοστά (143%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (143%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστά¬ 
σιο και το διαμέρισμα 44 του ίδιου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας και Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
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στά (11%ο), που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν οκτώ χιλ. (108%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα χιλιο¬ 
στά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα εννέα χιλ. (119%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα του Γ' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν οαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (11 9%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα χιλ. (130%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (1 19%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα διαμ/τα του στοίχου 6 έχουν κοινή θέρμανση με τα 
διαμ/τα του στοίχου 7. Στα διαμ/τα του στοίχου 6 αντιστοι¬ 
χούν τα 667%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος επτά (7) 

Ο Στοίχος (7) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από την πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. ογδόντα πέντε 
(85), ογδόντα οκτώ (88), διαμερίσματα, ο Β' όροφος τα 
αριθμ. ογδόντα έξη (86), ογδόντα εννέα (89) διαμ/τα και ο 
Γ' όροφος τα αριθμ. ογδόντα επτά (87) και ενενήντα (90) 
διαμ/τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α/6.4.77 σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 


χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 
88 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνορεύει: 
Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 89 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) ανελκυστήρα 
διακόσια επτά χιλιοστά (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνορεύει: Βορ. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο, κλιμακοστάσιο, και το διαμέρισμα 90 του ίδιου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
(6%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξι και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143%ο) ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλιο¬ 
στά (130%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 85 του ίδιου οροφου 
στοίχου και εφαπτόμενης πολ/κίας. Νοτ. Δυτ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
(6%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξι και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα 
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φου, στοίχου 4β και εφαπτδμενη πολ/κία. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 4α έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα του στοίχου 4β. Στα διαμ/τα του στοίχου 4α 
αντιστοιχούν τα 368%ο των δαπανών της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

Στοίχος τέσσερα (4β) 

Ο Στοίχος (4β> που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικδ σχέδιο αποτελείται από τη πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. πενήντα πέντε 
(55), πενήντα οκτώ (58) εξήντα ένα (61) διαμ/τα, ο Β όρο¬ 
φος τα πενήντα έξη (56), πενήντα εννέα (59), εξήντα δύο 
(62) διαμ/τα και ο Γ' όροφος τα πενήντα επτά (57), εξήντα 
(60) και εξήντα τρία (63) διαμ/τα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2α/6.4.77 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποοοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χι¬ 
λιοστά (83%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλ. (76%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το διαμ/σμα 52 του ίδιου ορόφου, 
στοίχου 4α και εφαπτομένης πολ/κίας. Νοτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. πενήντα έξη (56) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χι¬ 
λιοστά (83%ο), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το διαμ/σμα 53 του ίδιου ορόφου, 
στοίχου 4α και εφαπτόμενης πολ/κίας. Νοτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χι¬ 
λιοστά (83%ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 


οικόπεδο. Βορ. Με το διαμ/σμα 54 του ίδιου ορόφου, 
στοίχου 4α και εφαπτόμενης πολ/κίας. Νοτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9% 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα 61 του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα 62 του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα του Γ' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
(80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα 63 του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα (61) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό 
(100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα χιλιοστά 
(11%ο) 

που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους έντεκα (11) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα εννέα χιλιοστά (139%ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι έξη χιλ. (126%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα εννέα χιλιοστά (139%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 58 του 
ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτικά: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι- 
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εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 65 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κϊας. Νότια: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 71 του ίδιου ορόφου 
στοίχου 5β και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 66 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Νότια: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 72 του ίδιου ορόφου 
στοίχου 5β και εφατπόμενης πολυκατοικίας. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 5α έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα του στοίχου 5β. Στα διαμερίσματα του στοί¬ 
χου 5α αντιστοιχούν τα 500% των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Στοίχος 5β 

Ο Στοίχος (5β) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τη πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. εβδομήντα (70) 
εβδομήντα τρία (73) διαμ/τα, ο Β' όροφος τα αριθμ. εβδο¬ 
μήντα ένα (71), εβδομήντα τέσσερα (74) διαμ/τα και ο Γ’ 
όροφος τα αριθμ. εβδομήντα δύο (72) και εβδομήντα πέ¬ 
ντε (75) διαμ/τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α/6.4.77 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρι¬ 
σμα 67 του ίδιου ορόφου, στοίχου 5α και εφαπτόμενης 
πολυκατοικίας. Νοτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 73 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 


δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167% 0 ) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρι¬ 
σμα 68 του ίδιου ορόφου, στοίχου 5α και εφαπτόμενης 
πολυκατοικίας. Νοτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 74 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα του Γ’ ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστόσυνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167% 0 ) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρι¬ 
σμα 69 του ίδιου ορόφου, στοίχου 5α και εφαπτόμενης 
πολυκατοικίας. Νοτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 75 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σ'ιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152% 0 ) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 70 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. Νοτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα 
χιλιοστά (9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(114,72) ψήφους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (1 67%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν εξήντα επτά χιλ. (1 67%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εξήντα επτάχιλ. (1 67%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 71 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. Νοτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα του Γ' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
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εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 65 
του ιδ'ιου ορόφου, στοίχου και πολ/κϊας. Νότια: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 71 του ίδιου ορόφου 
στοίχου 5β και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. 

Το αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 66 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Νότια: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 72 του ίδιου ορόφου 
στοίχου 5β και εφατπόμενης πολυκατοικίας. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 5α έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα του στοίχου 5β. Στα διαμερίσματα του στοί¬ 
χου 5α αντιστοιχούν τα 500% των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Στοίχος 5β 

Ο Στοίχος (5β) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τη πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. εβδομήντα (70) 
εβδομήντα τρία (73) διαμ/τα, ο Β' όροφος τα αριθμ. εβδο¬ 
μήντα ένα (71), εβδομήντα τέσσερα (74) διαμ/τα και ο Γ' 
όροφος τα αριθμ. εβδομήντα δύο (72) και εβδομήντα πέ¬ 
ντε (75) διαμ/τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α/6.4.77 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152% 0 ) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρι¬ 
σμα 67 του ίδιου ορόφου, στοίχου 5α και εφαπτόμενης 
πολυκατοικίας. Νοτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 73 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 


δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρι¬ 
σμα 68 του ιδ'ιου ορόφου, στοίχου 5α και εφαπτόμενης 
πολυκατοικίας. Νοτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 74 του ιδ'ιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα του Γ' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρι¬ 
σμα 69 του ιδ'ιου ορόφου, στοίχου 5α και εφαπτόμενης 
πολυκατοικίας. Νοτ.: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 75 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 70 
του ιδ'ιου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. Νοτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα του Β’ 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα 
χιλιοστά (9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(114,72) ψήφους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 71 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. Νοτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα του Γ' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
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φου, στοίχου 4β και εφαπτομένη πολ/κία. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 4α έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα του στοίχου 4β. Στα διαμ/τα του στοίχου 4α 
αντιστοιχούν τα 368%ο των δαπανών της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

Στοίχος τέσσερα (4β) 

Ο Στοίχος (4β) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τη πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. πενήντα πέντε 
(55), πενήντα οκτώ (58) εξήντα ένα (61) διαμ/τα, ο Β' όρο¬ 
φος τα πενήντα έξη (56), πενήντα εννέα (59), εξήντα δύο 
(62) διαμ/τα και ο Γ' όροφος τα πενήντα επτά (57), εξήντα 
(60) και εξήντα τρία (63) διαμ/τα που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/2α/6.4.77 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χι¬ 
λιοστά (83%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλ. (76%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το διαμ/σμα 52 του ίδιου ορόφου, 
στοίχου 4α και εφαπτομένης πολ/κίας. Νοτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. πενήντα έξη (56) διαμέρισμα του Β’ ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χι¬ 
λιοστά (83%ο), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με το διαμ/σμα 53 του ίδιου ορόφου, 
στοίχου 4α και εφαπτόμενης πολ/κίας. Νοτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χι¬ 
λιοστά (83%ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 


οικόπεδο. Βορ. Με το διαμ/σμα 54 του ίδιου ορόφου, 
στοίχου 4α και εφαπτόμενης πολ/κίας. Νοτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ένα χιλιοστά (101%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα 61 του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα 62 του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα του Γ' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
(80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα 63 του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα (61) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό 
(100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα χιλιοστά 

(11%ο) 

που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους έντεκα (11) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
τριάντα εννέα χιλιοστά (139%ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι έξη χιλ. (126%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα εννέα χιλιοστά (139%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 58 του 
ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτικά: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι- 
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οτά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- χι 
τόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους ε 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα ρ 
εκατόν οκτώ χιλ. (108%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα- κ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: ε 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοι- κ 
νόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και γ 
το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα του Β οροφου ι 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου- ι 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό < 
εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- ( 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα χιλιο- I 
στά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- < 
τόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους ' 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα εννέα χιλ. (119%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικοπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα του Γ ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστο συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11 %ο) , που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα χιλ. (130%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα διαμ/τα του στοίχου 6 έχουν κοινή θέρμανση με τα 
διαμ/τα του στοίχου 7. Στα διαμ/τα του στοίχου 6 αντιστοι¬ 
χούν τα 667%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος επτά (7) 

Ο Στοίχος (7) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από την πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής. 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. ογδόντα πέντε 
(85) ογδόντα οκτώ (88), διαμερίσματα, ο Β' όροφος τα 
αριθμ. ογδόντα έξη (86), ογδόντα εννέα (89) διαμ/τα και ο 
Γ' όροφος τα αριθμ. ογδόντα επτά (87) και ενενήντα (90) 
διαμ/τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α/6.4.77 σχέδιο κα¬ 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 


χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνο- 
ρεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 
88 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα του Β’ ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,(X)) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποοοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνορεύει: 
Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 89 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα του Γ ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) ανελκυστήρα 
διακόσια επτά χιλιοστά (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνορεύει: Βορ. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο, κλιμακοστάσιο, και το διαμέρισμα 90 του ίδιου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
’ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
■ εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 

- σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
(6%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 

. έξι και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστό 
, συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143%ο) ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χίλιο¬ 
ι· στά (130%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
' τρία χιλιοστά (143%°) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με το 
3 κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 85 του ίδιου ορόφου 
ι) στοίχου και εφαπτόμενης πολ/κίας. Νοτ. Δυτ. Με κοινό- 
; κτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, 
υ Το αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα του Β οροφου 
ό αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
ό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ι- εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
ά σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
,ν (6%ο), που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά ογδοντα 
ί_ έ ξ, και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστο 

- συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα 
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ντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησ'ιας 
εξ αδιαιρέτου επ'ι του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 38 του 
ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστά¬ 
σιο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 39 του 
ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ.: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστά¬ 
σιο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 2β έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμερίσματα των στοίχων 2α και 3. Στα διαμερί¬ 
σματα του στοίχου 2β αντιστοιχούν τα 379%ο των δαπα¬ 
νών της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος τρία (3) 

Ο Στοίχος (3) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 

17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τη πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. σαράντα τρία (43), 
σαράντα έξη (46) διαμερίσματα, ο Β' όροφος τα αριθμ. σα¬ 
ράντα τέσσερα (44), σαράντα επτά (47), διαμερίσματα και 
ο Γ' όροφος τα αριθμ. σαράντα πέντε (45) και σαράντα 
οκτώ (48) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α/ 

6.4.77 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα του Α' ορόφου 

αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1 14,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (1 90%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα τρία χιλιοστά (173%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 46 
του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 


φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο), ανελκυστήρα 
ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 

47 του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (45) διαμέρισμα του Γ’ ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλιοστά ( 190%ο), ανελκυστήρα 
διακόσια επτά χιλιοστά (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα χιλιοστά (190%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 

48 του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. σαράντα έξη (46) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από τρία (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλιο¬ 
στά (130%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο 
και το διαμέρισμα 43 του ίδιου ορόφου στοίχου και πολ/ 
κίας και Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξη χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα 
έξη και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξη (6), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα 
τρία χιλιοστά (143%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τρία 
χιλιοστά (143%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (143%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστά¬ 
σιο και το διαμέρισμα 44 του ίδιου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας και Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
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χρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) ανελκυστήρα εκατόν 
τρία χιλ. (103%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα πέ¬ 
ντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: Ανατολικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 
93 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Βορ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα του Α’ ορόφου 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα χιλιο¬ 
στά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν οκτώ χιλ. (108%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Ανατο¬ 
λικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστά¬ 
σιο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα εννέα χιλ. (119%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Ανα¬ 
τολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακο¬ 
στάσιο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα του Γ' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα χιλ. (130%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Ανα¬ 
τολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακο¬ 
στάσιο. Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου οκτώ (8) έχουν κοινή θέρ¬ 
μανση με τα διαμερίσματα των στοίχων 9α και 9β. Στα δια¬ 
μερίσματα του στοίχου οκτώ (8) αντιστοιχούν τα 334%ο 
των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος (9α) 

Ο Στοίχος (9α) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από την πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από τη πυλωτή ορό¬ 
φους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. εκατόν ένδεκα 
(111), εκατόν δέκα τέσσερα (114), εκατόν δέκα επτά 


(117) διαμ/τα, ο Β' όροφος τα αριθμ. εκατόν δώδεκα 
(112), εκατόν δέκα πέντε (115), εκατόν δέκα οκτώ (118) 
διαμ/τα και ο Γ' όροφος τα αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) 
εκατόν δέκα έξι (116) και εκατόν δέκα εννέα (119) διαμ- 
/τα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2α/6.4.77 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα του Α’ ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (11 9%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν οκτώ χιλ. (108%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Βορ. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ένδεκα 
χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. (143,40) ψήφους 
έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα εννέα χιλ. (119%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) και συνορεύει: Βορ. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 
(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλ. (130%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα 
χιλιοστά (9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(114,72) ψήφους εννέα (9) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα επτά χιλ. (87%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με 
το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 117 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικό- 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 24 
του ίδιου ορόφου, στίχου της πολ/κϊας. Δυτικά: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με το κοινόκτητο οικόπεδο και Νό¬ 
τια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121 %ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 25 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτικά: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με το κοινόκτητο οικόπεδο και Νό¬ 
τια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 26 
του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτικά: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμ/σμα 21 του ίδιου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμ/σμα 22 του ίδιου ορόφου, στοίχου 


και πολ/κίας Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι έξι (26) διαμέρισμα του Γ' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδό¬ 
ντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με το κλιμακοστά¬ 
σιο και το διαμ/σμα 23 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/ 
κίας Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι 
και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (91 %ο) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και κε¬ 
ντρική θέρμανσης ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι¬ 
μακοστάσιο και Νότια: Με το διαμ/σμα 34 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου 2β και εφατόμενης πολ/κίας. 

Το αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σ'ιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι 
και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (91 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι¬ 
μακοστάσιο και Νότια: Με το διαμ/σμα 35 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου 2β και εφατόμενης πολ/κίας. 

Το αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έξι χιλιοστά 
(6%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι 
και τέσσερα εκατ. (86,04) ψήφους έξι (6), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (91 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα εννέα χιλ. (99) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμα¬ 
κοστάσιο και Νότια: Με το διαμέρισμα 36 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου 2β και εφατόμενης πολ/κίας. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 2α έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμερίσματα των στοίχων 2β και 3. Στα διαμερί¬ 
σματα του στοίχου 2α αντιστοιχούν τα 379%ο των συνολι- 
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ένδεκα χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 
(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα εννέα χιλ. (119%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και το διαμέρισμα 124 του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. Νοτ. Δυτ. Με το διαμέρισμα 118 του ίδιου ορό¬ 
φου, στοίχου 9α και εφαπτόμενη πολ/κία. Βορ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 
(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) ανελκυστήρα εκατόν τριάντα χιλ. (130%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το 
διαμέρισμα 125 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 
Νοτ. Δυτ. Με το διαμέρισμα 119 του ίδιου ορόφου, στοί¬ 
χου 9α και εφαπτόμενης πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα του Α’ 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα 
χιλιοστά (9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(114,72) ψήφους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) ανελ¬ 
κυστήρα ογδόντα επτά χιλ. (87%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο 
και το διαμ/σμα 120 του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/ 
κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εννέα χιλιοστά (9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατο¬ 
στά (114,72) ψήφους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) 
ανελκυστήρα ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: 
Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με το κλι¬ 
μακοστάσιο και το διαμ/σμα 121 του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 


βαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα 
χιλιοστά (9%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά 
(114,72) ψήφους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τρία χιλ. (1 03%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ενενήντα πέντε χιλ. (95%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο 
και το διαμ/σμα 122 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/ 
κίας. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 

(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) ανελκυστήρα εκατόν οκτώ χιλ. (108%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά (119%ο) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. 
Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα του Β 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 

(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(11 9%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα εννέα χιλ. (11 9%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ένδεκα χιλιοστά (11%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και σαράντα εκατ. 

(143,40) ψήφους έντεκα (11) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) ανελκυστήρα εκατόν δέκα εννέα χιλ. (130%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα εννέα χιλιοστά 
(119%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. Νοτ. Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου 9β έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα των στοίχων 8 και 9α. Στα διαμ/τα του στοί¬ 
χου 9β αντιστοιχούν τα 333%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
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Ανατ.: Με το διαμέρισμα (4) του ίδιου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και κλιμακοστάσιο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα του Γ’ ορόφου αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
(80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1 14,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι ένα (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έν¬ 
δεκα χιλιοστά (1 1 1%ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με το διαμέ¬ 
ρισμα πέντε (5) του ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και το κλιμακοστάσιο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια: Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα του Α' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
(80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα εκατόν 
ένα (101%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. Νότια: Με το διαμέρι¬ 
σμα δώδεκα (12) του ίδιου ορόφου, στοίχου 1 β και εφα- 
πτόμενη πολυκατοικία. 

Το αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα του Β' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
(80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα εκατόν έν¬ 
δεκα (111 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) και συνορεύει: Ανατ.: Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. Νότια: Με το διαμέρι¬ 
σμα δεκατρία (13) του ίδιου ορόφου, στοίχου 1 β και εφα- 
πτόμενη πολυκατοικία. 

Τοαριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα του Γ' ορόφου αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα 
(80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά (9%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψήφους εν¬ 
νέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι ένα (121 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έν¬ 
δεκα χιλιοστά (111 %ο) και συνορεύει: Ανατ.:.Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ.: 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο και Νότια: Με 


το διαμέρισμα (14) του ίδιου ορόφου, στοίχου 1 β και εφα- 
πτόμενη πολυκατοικία. 

Τα διαμερίσματα του στοίχου Ια έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμερίσματα του στοίχου 1 β. Στα διαμερίσματα του 
στοίχου 1 α αντιστοιχούν τα 500%ο των συνολικών δαπα¬ 
νών της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος 1 β 

Ο Στοίχος (1β) που φαίνεται στο αριθμ. 11258/Α/3α/ 
17.10.77 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από την πυ¬ 
λωτή, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πάνω από την πυλωτή 
ορόφους η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ 
και φαίνεται στο αριθμ. Α/1/17.6.77 σχέδιο κατόψεως. 

Ο Α' όροφος περιλαμβάνει τα αριθμ. δώδεκα (12), δέκα 
πέντε (15) και δέκα οκτώ (18) διαμερίσματα, ο Β' όροφος 
τα αριθμ. δέκα τρία (13), δέκα έξι (16) και δέκα εννέα (19) 
και ο Γ' όροφος τα αριθμ. δέκα τέσσερα (14), δέκα επτά 
(17) και είκοσι (20) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/2α/6.4.77 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα του Α' ορόφου απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό ογδό¬ 
ντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ένα χιλιοστά (101%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: Ανατο¬ 
λικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βορ.: Με το διαμέρισμα (9) του ίδιου ορόφου, 
στοίχου 1 α και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. δέκα τρία (13) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: Ανατο¬ 
λικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά: Με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. Βορ.: Με το διαμέρισμα (10) του ίδιου ορόφου, 
στοίχου Ια και εφαπτόμενης πολυκατοικίας. Νότια: Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα του Γ' ορόφου 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εννέα χιλιοστά 
(9%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά (114,72) ψή¬ 
φους εννέα (9), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι ένα (121 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και συνορεύει: Ανατολικά: 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 52833 

Απόφ. (συν) 38/97, θέμα 26 
Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
III (ΜΑΝΔΡΑ III). 

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. 

Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όρο¬ 
φον ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/ 
1971 και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα 

β) τις διατάξεις του ΑΜ163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με τα ΝΔ 946/1971 και 145/ 
1973. 

γ) την αριθμ. 16665/27.5.97 πράξη του Συμβ/φου 
Ελευσίνας Βασιλείου Ν. Τζαμουράνη περί καταθέσεως 
του σχετικού φακέλλου του Οικισμού ΕΛΕΥΣΙΝΑ III (ΜΑΝ¬ 
ΔΡΑ III) στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής 
ποσοστών, σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και 
Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών ως κα τα σχετικά 
στοιχεία κοστολόγησης, αποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιο¬ 
κτησιών του οικισμού της πόλης ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μάνδρα του 
Νομού Αττικής (αριθμ. οικισμού III) στοίχοι εννέα (9) κατοι¬ 
κίες εκατόν έντεκα (111) με ημερομηνία κλήρωσης 
30.6.84, αριθμ. πολεοδομικής μελέτης 11258/Α/3α/ 
17.10.77) που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του ΟΕΚ σε 
ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο: 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων 
τετρακοσίων δύο και πεντήκοντα εκατοστών (20.402,50) 
που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή 
του ΟΕΚ, ορίζεται δε με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η- 
Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Α στο από 
17.10.77 και με αριθμό 11258/Α/3α σχέδιο Γ ενικής Διά¬ 
ταξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 85/τΔ/ 
7.2.80) και συνορεύει: 

Βόρεια: Επί τεθλασμένης πλευράς Α - Φ - Υ με ιδιοκτη¬ 


σία κληρονόμων Σακελλαρίου Βορειοανατολικά Επί πλευ¬ 
ράς Σ - Τ - Υ με οδό Ελευσίνας - Μάνδρας. 

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς Ρ-Σ με ιδιοκτησία Υπουρ¬ 
γείου Εσωτερικών (ΚΟΜΔΕ). 

Νότια: Εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς Ζ-Η-θ-Ι- 
Κ - Λ - Μ με ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό και εν μέρει 
επί πλευράς Β-Γ με ιδιοκτησία Ευφροσύνης Ρεντούμη. 

Δυτικά: Εν μέρει επί πλευράς Γ - Δ- Ε- Ζμε ιδιοκτησία 
Ευφροσύνης Ρεντούμη και εν μέρει επί πλευράς Α-Β με 
ιδιοκτησία Φιλίππου Δούκα. 

Το οικόπεδο αυτό κείται στη θέση Βλύχα ή Γέφυρα 
Μάνδρας της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Ελευσί¬ 
νας, εμφανίζεται με τα στοιχεία ΣΙ - Π2 - Σ2 - Π3 - Π4 - Σ5 
-Σ6-Π5-Σ7-Π6-Π7-Π8-Π9-Π10-Π11-Π12-Π13- 
Π14-Π15-Π16-Π1 -ΣΙ στο από Ιανουάριο του 1977το- 
πογραφικό διάγραμμα του μηχανικού, ακριβές αντίγραφο 
του οποίου υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του ΟΕΚ 
Σίμο Δημητριάδη ευρίσκεται στο φάκελλο του οικισμού 
που έχει κατατεθεί στον ανωτέρω συμβ/φο Ελευσίνας 
Βασίλειο Ν. Τζαμουράνη. 

2) Η παραπάνω οικοπεδική έκταση περιήλθε στην 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΕΚ ως εξής: Από 
αγορά από τους Αικατερίνη Αλετρά θυγατέρα Επαμει¬ 
νώνδα Λάσκου, Ορέστη Λάσκου του Επαμεινώνδα, Αθηνά 
χήρα Κων/νου Ησαία θυγατέρα Επαμ. Λάσκου, Μαρίνα 
συζ. Π. Διζήλου θυγατέρα Επαμ. Λάσκου κατά ποσοστό 
3/15 εξ αδιαιρέτου έκαστος και Μαρία συζ. Αγαμ. Λασιά- 
κου θυγατέρα Ιωάννη και Σοφία Λάσκου, Επαμεινώνδα 
Λάσκου του Ιωάννη και της Σοφίας, Αγησιλάου Λάσκου 
του Ιωάννη και της Σοφίας κατά ποσοστό 1 /15 εξι αδιαιρέ¬ 
του έκαστος με το συμβόλαιο αριθμ. 5812/10.2.1979 του 
συμβ/φου Αθηνών Θεμιστοκλή Βασιλείου Οικονομοπού- 
λου που νόμιμα έχει μεταγράφει στα βιβλία μεταγραφών 
του Υποθ/κείου Ελευσίνας στον τόμο 134 και αριθμό 5. 

3) Επί της παραπάνω οικοπεδικής έκτασης των είκοσι 
χιλιάδων τετρακοσίων δύο τετρ. μέτρων και πεντήκοντα 
εκατοστών (20.402,50) εγκρίθηκε η ανέγερση του οικι¬ 
σμού με το από 15.1.1980 Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 85/τΔ/7.2.1980. 

4) Από το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για δημόσιους 
και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά επτά χιλιά¬ 
δες διακόσια σαράντα δύο και είκοσι έξι εκατοστά 
(7.242,26). Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον 
ΟΕΚ και δεν μεταβιβάζεται σίτους οικιστές με την μεταβί- 







